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Sau khi bản cập nhật CrossInk v1.4.0 được phát hành, không ít người dùng XteInk X4 đã bất ngờ khi thấy màn hình nhấp nháy (flash) nhiều hơn mỗi khi bật hoặc đưa thiết bị vào chế độ ngủ. Điều này khiến nhiều người lo lắng rằng quá trình cập nhật đã xảy ra lỗi.




Một chủ đề mới trên cộng đồng XTEINK đã nhanh chóng giải đáp thắc mắc này, đồng thời hé lộ những cải tiến sẽ xuất hiện trong bản cập nhật tiếp theo.




Người dùng lo lắng sau khi cập nhật




Chủ bài viết cho biết đã nâng cấp thiết bị từ CrossInk v1.3.3 lên v1.4.0 thông qua điện thoại, sau đó cài đặt bằng chức năng Update from SD Card.




Quá trình cập nhật diễn ra bình thường, nhưng ngay sau đó họ nhận thấy một thay đổi rõ rệt:





	Màn hình nhấp nháy nhiều hơn khi bật máy.




	Hiện tượng tương tự cũng xuất hiện khi đưa máy vào chế độ ngủ.




	Phiên bản cũ gần như không có hiện tượng này.






Điều này khiến họ đặt câu hỏi:





“Liệu mình đã cập nhật sai cách, hay đây là hiện tượng bình thường của phiên bản mới?”






Câu trả lời: Hoàn toàn bình thường




May mắn là cộng đồng nhanh chóng xác nhận đây không phải lỗi.




Một thành viên kỳ cựu chỉ ra rằng thay đổi này đã được ghi rõ trong changelog của CrossInk 1.4.0.




Mục cập nhật nêu rõ việc sửa lỗi liên quan đến quá trình đánh thức (Wake) và đưa thiết bị vào chế độ ngủ (Sleep), đồng thời thay đổi cách làm mới màn hình. Vì vậy, việc xuất hiện thêm một hoặc vài lần nhấp nháy là hành vi được thiết kế có chủ đích.




Sau khi kiểm tra lại nhật ký thay đổi, chủ bài viết cũng xác nhận mình chỉ đơn giản là đã bỏ sót thông tin này.




Vì sao CrossInk lại thêm hiện tượng nhấp nháy?




Với màn hình E Ink, mỗi lần làm mới toàn màn hình (Full Refresh) sẽ xuất hiện hiện tượng nháy đen hoặc trắng.




Việc này có một mục đích rất quan trọng:





	giảm hiện tượng bóng mờ (ghosting),




	làm sạch hình ảnh cũ còn lưu trên màn hình,




	tăng độ rõ nét khi chuyển trang hoặc thay đổi giao diện.






Theo các thành viên trong cộng đồng, CrossInk đã bổ sung cơ chế này để đồng bộ với các tính năng chống ghosting có trên firmware gốc của XteInk.




Nói cách khác, một chút nhấp nháy đổi lại chất lượng hiển thị tốt hơn.




Tin vui: Nhóm phát triển đã tiếp tục tối ưu




Dù việc nhấp nháy là chủ đích, các nhà phát triển CrossInk cũng nhận thấy trải nghiệm có thể được cải thiện hơn nữa.




Chỉ vài giờ sau khi cuộc thảo luận diễn ra, một thành viên đã chia sẻ rằng nhóm phát triển đã hoàn thành một bản vá mới trên kho mã nguồn GitHub.




Theo phản hồi ban đầu:





	số lần nhấp nháy sẽ được giảm đáng kể,




	màn hình CrossInk chỉ còn thực hiện một lần làm mới,




	sau đó chuyển sang trang sách với thêm một lần làm mới nữa,




	cảm giác sử dụng trở nên mượt và dễ chịu hơn.






Điều quan trọng là bản vá này mới chỉ xuất hiện trên mã nguồn, chưa được phát hành chính thức dưới dạng firmware.




Có nên cài bản thử nghiệm?




Một số người hỏi liệu có thể sử dụng ngay bản sửa lỗi hay không.




Câu trả lời là:





	Có thể tự biên dịch (compile) phiên bản nightly nếu có kinh nghiệm làm việc với GitHub và mã nguồn.




	Với đa số người dùng, lựa chọn an toàn nhất vẫn là chờ bản phát hành chính thức tiếp theo.






Điều này giúp tránh các rủi ro khi cài đặt phiên bản chưa hoàn thiện.




Không chỉ có firmware, còn có… hình nền dễ thương




Một chi tiết thú vị trong cuộc thảo luận là có người đã hỏi về hình nền xuất hiện trong video minh họa.




Chủ bài viết cho biết họ không tự thiết kế mà chỉ tình cờ tìm thấy trên Pinterest. Dù không liên quan đến lỗi firmware, chi tiết này cũng góp phần tạo nên bầu không khí rất thân thiện trong cộng đồng XteInk.




Kết luận




Nếu sau khi nâng cấp lên CrossInk 1.4.0, bạn thấy chiếc XteInk X4 nhấp nháy nhiều hơn khi bật hoặc tắt màn hình thì đừng quá lo lắng. Đây là thay đổi được nhóm phát triển chủ động đưa vào nhằm cải thiện khả năng chống hiện tượng ghosting của màn hình E Ink.




Tin vui là CrossInk đã có những điều chỉnh tiếp theo để giảm số lần nhấp nháy, vì vậy bản cập nhật kế tiếp hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm mượt mà hơn mà vẫn giữ được chất lượng hiển thị tốt. Nếu không có nhu cầu trải nghiệm các bản thử nghiệm, bạn chỉ cần chờ bản phát hành chính thức tiếp theo để nhận được những cải tiến này.
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